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準 

備 

13 ~ 1 已 


• このたびはサンポット石油暖房機をお買いあげいただをまして、まことにありびとラございました。 
• お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよく読んで、ストーブを正しくご使用ください。 

なお、この取扱説明劃ま、保証書と共に必ず保存してください。 

換気の悪い部屋では空気取入□を設け、煙突取付セット（別売部品）、煙突（別売部品）を取り付 
けてご使用ください。 

•取扱説明書のま末には保証書が付いていまず。 

保証書はよりよい製品作りやアフターヴービスの向上に役立たせていただきますので、お手 
数でずが所定事項のご記入をご確認のラえ、必ず保証書(販売店様控)をお買いホめの販売店 
にお渡しください。 


A 警告 
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I 特にを意していただをたいこと 

安全のために必ずお守りください 


この取扱説明書には本機をを全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項び 
表示されています。 

表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。 


♦ここに示した事項は么危險么 

警告、么注意に区分しています。 

A 危検 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷を 
負ラ危険、または火災の危険び差し迫って生じることび想定さ 
れる内容をおしています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷を負ラ 
可能性、または火災の巧自剖まび想定される内容を示していまず。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをずると、人び軽傷を負ラ 
可能性や物的損害の発生び想定される内容を示しています。 

参イラスト（まんび)の横にあるマークは次のように表しています。 


&喔)風偏緩) 7-。 禁止 


运 マ - ゥ im7J\ 

A\ A マ-ク 注意 


ご使用前に 
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I 特にを意していただをたいことっづき 


A 危険 （ DANGER ) 

ガソリン厳禁 

* ガソ IJ ンなど揮難の高い油は、絶対に使用 1 1 

しないでください。 

义災の原因になります。 ガソリン 厳禁 

〇 X 

。油卢ソリう 

A 警告 ( WARNING 〕 



スプレー 吿厳禁 

•スプレー生やカセットこんろ用ボンベなどを 
ス I -ーブの上や周囲に放置しないでください。 
熱で宙の圧力び上がり、爆発し、危険です。 

可燃物近接禁止 

•力ーテン-巧団や毛ななど燃えやすいものの 
そばなどで使用しないでください。 

火災び発生するおそれびあります。 

可燃物とは図に示す距離を確保してください。 


0 

禁止 





換気必要 

•換気せずに使用しつづけないでください。 
酸素び不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭 
素などび発生して中毒になるおそれびありま 
す。また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、 
体調不良になるおそれびあります。 

•使用中は必ず1時間に1〜2回 （ 1〜2分)換気 
して、新鮮な空気を補給してください。 

•換気するとをは、換気扇を使用したり、2ヶ 
所 ULh の開□部を設けると効率よく換気びで 
さます。 

• 換気び十分に行えない場所では、使用しない 
でください。 


© 


指示 
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安全のために必ずお守りください 


么警告 ( WARNING ) 


巧類の乾燥厳禁 

• 巧類などの乾燥には使用しないでください。 
巧類び落下して火びつさ、火災の原因にな 
ります。 




禁止 



1 

ム I 口 fflESI 、 


寝るとさ消乂 

•寝るとさやか出するとさは、必ず消火して 
ください。 

予想しない事故び発生するおそれびありま 
す。 


〇 


指示 



可燃性ガス使用厳禁 

• ストーブを使用している部屋で、可燃性ガ 
スび発生するをの(ベンジン、シンナー）、 
スプレーを使用しないでください。 

火災や故障の原因になります。 

やかんのせ禁止 

•やかんやなべをのせないで<ださい。 

振動や接触によつてやかんやなべの熱湯び 
こぼれ、やけどのおそれびありまず。 


0 


禁止 


0 


禁止 



座か 


1 


A を意 ( CAUTION ) 


給油時消乂 

•火災のおそれびありますので、給油は、お 
ず消火し、火の気のないところで行ってく 
ださい。 


© 

指示 1/1^^ 


燃焼中移動禁止 

• 义のついたまま持ち運ばないでください。 
やけどのおそれびあります。また、転倒す 
ると火災になるおそれびあります。 


0 


禁止 
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I 特にを意していただをたいことっづき 


A 注意 ( CAUTION ) 


異常-故障時使用禁止 

•ミ由漏れやにおい、すすの発生、炎の色など 
異常や故障と思われるとさは使用しないで 
ください。 

事故の原因になります。 



ほこりの除去 

•給気フィルタは、週1回じ(上必ず掃除して 
ください。 

ごみ、ほこりなどでフイルタびつまると、 

異常燃焼のおそれびあります。 ホ目ホ 




不良打油使用禁止 

• 変質な油(持ち越した灯油など)、不純打油 
(巧油 L ソかの油•水-ごみび混入した灯油 
など)、不良巧油を使用しないでください。 
異常燃焼のおそれびあります。 



顧射に長時間あた5ない 

• 輯射に長時間あたると、低温やけどや脱水 
症状になるおそれびあります。 



高温部にミ主意 


* 燃焼中や消义直後は、高温部、温風吹出□、 
ガードに手などふれないでください。 
やけどのおそれびあります。特にお子さま 
をストーブに近づけないでください。 



指や異物を入れない 

■温風吹出□やガード内などに指や異物を入 
れないで < ださい。 

けびや火災のおそれびあります。 
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安全のために必ずお守りください 


A 注意 ( CAUTION ) 


腰をかけたり物をのせない 

ス I ブの上にのったり、腰をかけたりしな 
いでください。 

ストーブの故障や、やけどのおそれびあります。 
•ス1-ーブの上に巧びんや、水を入れたちの 
などを置かないで < ださい。 

水びかかると漏電や、故障のおそれびありまず。 

分解修理-改造の禁止 

•故障、破損した5、使用しないでください。 
不完全な修理や改造は危険です。 


警 




保管時にしていただくこと 

長期間使用しないとさまたは保管するとを 
は、電源プラグを抜を、必ずな油を抜いて 
ください。 

• 傾けたり、横倒しの状態では保管しないで 
ください。 

油漏れや火災のおそれがあります。 



1 呆管時は電源プラグ 
,を巧いて灯'油を巧く。 



電源コードを傷めない 

•電源コードに無理な力を加えたり、物をの 
せたりしないでください。また、電源プラ 
グを巧くとさは、コードを持って引さ抜か 
ないでください。 

义災ゃ感電の原因になります。 


〇 


指示 



電源プラグは確実に差し0^む 

•電源フラグはコンセントに根元まで確実に 
差し込んでください。 

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセン 
卜は使用しないでください。） 

火災の原因になります。 

•めれた手での抜さ差しはしないでください。 
感電の原因になりまず。 


〇 


指示 



ご使用前に 
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I 特にを意していただをたいことっづき 


A 注意 ( CAUTION ) 


長期間使用しないときは電源プラグを巧く 


•長期間使用しないとさは、電源プラグを抜 
いてください。 

火災や予想しない事故の原因になります。 



電源プラグのお手入れをずる 

•ときどきは電源プラグをおき、ほこり（及 
び金属物)を除去して < ださい。 

(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良にな 
り）火災の原因になります。 


〇 

指示 



特殊な場所での使用禁止 

•ス|-ーブは、乾燥室、温室、飼育室などで 
は絶対に使用しないでください。また、ク 
IJ 一ニング店、美容院など化学薬品を使用 
する場所では使用しないでください。 

化学薬品などの影響により異常燃焼や故障 
の原因になります。 



局地ミ主意 

標高已 OOm 未満でご使用ください。 

標高已 00 m 〜2000 m で使用する場合は、 
ス I -ーブの調整び必要になりまずので、お 
買い求めの販売店にご相談ください。 
そのまま使用しますと、空気不足となり、 
不完全燃焼の原因になります。 

•標高 2000 m じ(上では使用でをません。 
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安全のために必ずお守りください 


A 注意 ( CAUTION ) 


0 


禁止 


次の場所では使用しない 

• 义災や予想しない事故の原因になります。 

■水平でない場所、不安定な場所 
■風のあたる場所、部屋の出入□、屋か 
■マントルピースなどス I -ーブび囲われる場所 
■ほこりや湿気のをい場所 
■不安定な物をのせた棚などの下 
■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所 
■直射日光のあたる場所 
■温室、飼育室など人のいない場所 
■標高2000 mJi (上の高地 

標高已00〜2000 m で使用する場合に調節び必要です。 

調節は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

■理.美容室、ク U - ニン グ店などスプレーや化学薬品を使ラ場所 


廃棄ずるとき 

•ス I ブを廃棄処分するときは、必ず油タン 
ク内の巧油を抜さ取ってください。 

巧油び入ったまま廃棄すると U サイクルの際 
思わめ事故になるおそれがあります。 



ご使用前に 
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I 特にを意していただをたいことっづき 


お願い （NOTIC 口 


シリコン配合製品を使用しない 

•石油フアンヒーターの故障の原因になることがま意表示されているヘアケア商品などは、シ 
U コンび配合されています。ストーブと同時に使用しないでください。 

■上記の注意表示びなくてちシ IJ コンび配合されている商品（化粧品類、巧類などの防水剤- 
柔軟剤など、家具などのつや出し剤-保護剤など）を同時使用は控えてください。 

■やむなくご使用になる際はス I ブの運転を一時的に停止し、使用後は換気を十分に行って 
シリ〕ンなどの成分を屋州こ排出してか5運転を再開してください。 


な油の廃棄 

•巧油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。 


結露にミち意 

•ス I ブは室内で燃焼する製品のため、気密の高い部屋などでは、換気を十分にしてください。 
換気をしないと、壁や天井が結露する場合や結露によってパソコンや電気機器などに障害び 
生じるおそれびあります。 
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■ほ用ずる場所 

■効果的に使用するために 


•温風は4方向に吹を出しますので周囲に温風を旧止する障害物びないようにしてください。 
• なるべく部屋の中央に置いてください。暖気の循環び行われて効果的です。 

■排気筒の取り付け 


•換気の悪い部屋では空気取入□を割ん煙突取付セット(別売部品)、煙突(別売部品)を取り付けてご使用 
ください。 

お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店にご依頼ください。 


ご使用前に 
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き部のなまス 

【外観図】 



油量計 
(水検知計付） 

-給油□ふた 
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■表示部-操作部 


現在温度ランプ(グ U - ン) 


点な • ‘ •デジタル表示部が現在 
;届度をまル中 

換気ランプ(オレンジ） 


デジタル表示部(グリーン) 

現在温度(設定中は設定温度) 
又は設定火力段数表示 
•チ エツ クモード表示(点滅） 
タイマーの残時間表お 


点な…換気必要又はフィルタ 
掃除 


設定温度/义カランプ(グリーン) 

点な….自動ランプ点な中はデジタル 
表示部が設定温度を表示中 
•手動ランプ点打中はデジタル 
表示部が設定义力を表示中 


手動ランプ(グリーン） 


点な…手動運転中 


自動ランプ(グリーン） 


点な…自動運転中 






タイマーポタン 

設定切換ポタン 




タイマーのセット 

自動/手動の切換え 




及び解除 


ミ豆度/义力設定-タイマー合はボタン 


タイマーランプ(グ u — ン） 

• 星乾時…お好みの温度や火力を設定 


• 点な…タイマー点火予約中 

•タイマーセット時…タイマー運転までの時間を設定 


•点滅…タイマー運転中及び 



タイマー消乂中 

^ J 



I つめや金具片など、とびったをので操作ボタンを押さないで<ださい。 


ご使用前に 


に 























































































■ほ用前の準備 

♦個包材の除去と附属品の確認 
開こんし、パッキン材やテープなどを取 
り除いてください。 

附属品として図のをのび用意されていま 
すので5崔認してください。 

箱、包装部材は収納時に必要ですので、 

大切に保管してください。 

♦置台の取り付け 

置台を必ず使用してください。 

ストーブの前と置台の「前」の夕字を合 
せてス I ブの脚を置台のキヤップには 
め込んで < ださい。 

■燃料 


置台 



燃料 


• 燃料は、巧ミ由 ( J 旧1号な油)を必ず使用してください。 

• 不良な油(変質巧油、不純な油)は絶対に使用しないでください。 

不良口油(変質灯油、不純'打油）とは 
•変質'灯油とは 

昨シーズンより持ち越した灯油 

温度の高い場所で保管した灯油 

曰光の当る場所で保管したな油 

乳白色のポ IJ タンクで保管した巧油 

巧油用のポ IJ タンクのふたび開けてあつた巧油 

•不純'灯油とは 
水やごみなどが混入した'灯油 
ガソリン、軽油、シンナー、天ぷ5ミ由、機械油などび 
湿入した灯油 

巧油 LU がの油を入れたことのある容器に保管した I 灯油 
水な剤や助燃剤を添加したな油 
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正しい打油の保管方法 

• 巧油は;ち暗巧で保管してください 
•义気、雨水、ごみ、高温、日光を避けた場所で保管 
してください。 

翌シーズンに持ち越さないようにしてください。 

• 紫か線を通しにくい色付さの灯油用ポ U タンク(推 
奨マーク付さ)を使用してください。 

乳白色のポ IJ タンク(水用）は使用しないでください。 
ふたは、しっかり閉めて保管してください。 

但し、巧油は紫が線だけでなく温度でを変質ずるの 
で、推奨マーク付をのな油専用容器でち曰なたには 
放置しないでください。曰なたに放置すれば変質灯 
油になってしまいます。 


( 良い例) 



(S ぃ W _) 




C ^ 3 、 ちはしっかり閉至 



準 

備 


不良打油の見分け方 

• まずは、前述のように灯油び正しい保管状態であったか確認 
してください。 

•次に、色で見分ける方法びあります。 

2つのコップを用意し、片方には水、をラ片方には灯油を入 
れます。 

その2つのコップの背後に白紙をあて色を比較し、巧油に色 
がついていた5変質灯油の可能性びあります。 

変質打油になるとラす黄色をおびた色になったり、すっぱい 
臭いびしたりします。 

(保管の状態によっては、着色していなくてち灯油び変質し 
ている場合びありまず。） 

また、水び混入した不純 I 灯油の場合は、水び下にたまり灯油 
と水び、分離した状態になります。 



水 巧ぶ 


変質打油、不純灯油などの不良灯油を使用すると 

•不良な油(変質な油-不純灯油)を使用しますと、油の程度にちよりますび、燃焼不良や異常着火、 
点火不良、はげしい臭いがしたり、バーナのつまり、送油経路のつまりなど、故障の原因になり 
ますので、絶対に使用しないでください。 

• 水の混入した巧油を使用しまずと、油タンクに油び残つていてち火力びルさくなり、火び消えて 
しまし)まず。 

• ガソ IJ ン-シンナーなど揮発性の高いをのを使ラと火災の原因になります。 


万一変質灯油、不純灯油などの不良な油を使ったときの処置のしかた 

• ミ由タンク内の I 灯油を入れ曾えてください。 

•悪い油や水をされいに抜さ取り、良質の灯油で内部を2〜3回洗ってか5ご使用ください。 
•万一不良打油を使って故障した場合、点検-修理は有料となります。 
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■給油 

給油はス I ブを消火してか5行ってください。 


給油□ふたをがし、給油する 

• 油量計の表示び n 雨」の位置にをた5 
給油をやめる。 


ミ由量計 
(水検知計付) 



油量計 


給油□ふたを確実に閉める 


こぼれた I 灯油はよ < ふさとる 



• 給油するときは、ごみなどび入5ないように注意してください。 
燃焼不良の原因になります。 

• 油量計の表示び r 満」の印];(上には絶対に入れないでください。 

I ろ網はかさずに撤由してください。 


■点义前の準備と確認 


水平な場所に設置 

• 水平で安定した場所に設置してください。 



I ストーブは水平に設置してください。 

傾斜した場所では、対震自動消义装置び正しく動作しません。 


油漏れの確認 

•油タンクの周囲に油漏れびないか、置台に油の 
たまりびないか確認してください。 

万一、油漏れしている場合は、油タンクか5巧 
油を抜を、必ずお買い求めの販売店又は最寄り 
のサンポットま店-営業所へご連絡ください。 


0 


禁止 



電源プラグの接続 

•電源プラグは100 V の専用コンセントに差し込ん 
であるか、また使用中はずれることびないか確認 
してください。 
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ス I ブ周囲の確認 

•ストーブの周囲に引火物や可燃物びないか確認し 
てください。 

火災や予想しない事故び発生するおそれびあります。 


0 


禁止 



給油ポンプ 
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ほ。方法 


I 点义 


運転スイッチを押して、 r 入」にする 

• 運転ランプび点巧し、デジタル表示部に手動運輯の 
ときには設定火力を表示し、自動運転の時には現在 
温度を衷ルします。 

•約10□秒で着火します。 

• 着火後、約30秒間は設定温度/火力にかかわ5ず中 
义力で燃焼します。 



準 

備 




I 初めて使用したとさに、けむりやにおいび出ることびありますび、ス I ブ内に塗装してある耐 
熱塗料び焼付くためで異常ではありません。 

I 点义時にを少においますび、異常ではありません。 

I 気温の低いとを、点火初期に青火に黄色い炎び混じる場合びありまずび、異常ではありません。 
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温度/义力設定ボタンの 『▲』『▼』 を 
巧して、お好みの火力を設定^る 

•义力は最ル「 I 」〜最大「8」まで 
の8段階でセツトでさます。 



||自動運乾 i •セットした温度になるように、火力を自動的に調節します。 


設定切換ボタンを巧して、自動ランプ 
を点なさせる 

• 自動運転中に温度設定を変えたい場合は、 
設定切換ボタンを巧す必要はありません。 


帥] 

[手動) 

J 

し CD J 
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温度/义力設定ボタンの『▲』『▼』を 
巧して、お好みのミ届度を設定する 
• 『▲』又は『▼』ボタンを巧すと rc ずつ変化します。 
•室温の設定節囲は ri 2〜32」ででず。 

• 設定室温の数字は室温のめやすです。設置条件によって 
は必ずしを室温と一致しません。 

• 設定温度は一度セットすれば記憶されますび、停電の場合 
には解除され自動的にに2」でにセットされます。 

• 温度表示は rc ごとに数字で 
表示されますが、現在室温表 
示の場合、 36° CULh で「卜,|,」、 

己で未満で「,：_ 〇」の夕字表 
示となります。 


问 

/皿 

度 


义 

力 

の 

巧 


現在温度〇 
\屬1)温度/火打な 


み 


表でする温度點囲 


現在室温 

設定室温 

最局温度 

1-1, (36° Cl ； Lh ) 

32で 

温調運転 

最低温度 

1-0 (日で未満） 

12で 


>設定切換ボタンを巧し自動運輯にした時、及び自動運転中に温度/火力設定ボタンを巧ずと、 
デジタル表示部び設定温度に切換りますび、約3秒後現在温度表示に戻ります。 

>自動運転は、ス I ブ周囲の温度を感知して行いますので、現在温度表示と部屋の温度計とは 
一致しないことびあります。 

>現在温度び設定温度に近づくと火力はルさくなりますび、設定温度を超えても消义しません。 


I 使用方法っづき 

■乂力調節 [手動運転: I •セットした火力で運転を続けます。室温調節はしません。 


1 設定切換ボタンを押して、手動ランプ 
を点:打させる 

• 手動運転中に火力設定を変えたい場合は、 
設定切換ボタンを巧す必要はありません。 



(タイマ—合せ) 
^温度/乂力設定 I 
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■炎の状態 


正しい炎 


〇 


ホ义燃焼 


X 


U フト燃焼 


X 


「強」燃焼 先端にわず 

/かに黄色い 
/炎がでさる 


黄色い炎 


讓に/ 





-炎び 
のびる 


燃焼用空気量が不足 



炎の一部が 
切れる 




/青火 


炎げ巧か！5 f ! 
1 mm 程度 
離れる 




»を量に黄色い炎びあ 
る状態をいいます。 

• 自動的に燃焼を停止 
することびあります。 


炎の一部び切れた状 
態をいいます。 
•においびする原因と 
なります。 

自動的に燃焼を停止 
ずることびありまず。 


■気温び低いとを、点火初期に青火に黄色い炎び混じる場合びありますび、7〜8分たつと黄色し淡は 
少なくなり正甫な炎になります。 


* 処置後ち/赤火燃焼するとさは、お買い求めの 
販売店にご相談ください。 


•リフト燃焼の原因と処置 


原 因 

処 置 

油量がお下した 

送油経路部にごみが付着した 

おそれがあるので、お買い巧め 

の販売店にご相談ください。 


♦ホ义燃焼の原因と処置 


原 因 

処 置 

換気不足 

換気をする。 （] 時間に！〜2回） 

給気フィルタの 
ごみゴまり 

給気フィルタの掃除をする。 

に3ページ参照） 

変質灯油*不純 
な油を使用した 

良質のな油と入れ替える。 

に4ページ参照） 




• ス I ブ内部にごみび吸い込まれると炎の色び全体的に赤又はピンク色になります。 

このよラなとさはストーブの周囲を掃除してください。 

•炎び赤火燃焼または U フト燃焼する状態の場合はストーブの調整び必要です。 

お買い求めの販売店に早急にご相談ください。 

• 標高已〇〇〜2000 m の高地で使用するにはス I ブの調整び必要です。 

調舊を行わず使用した場合、赤义燃焼ずる場合びあります。ス I -ーブの調節は、お買い求めの販 
売店にご相談ください。 

• 標高 SOOOmULh では使用できません。 

•燃焼中に炎びかたよったり、また上下変動することびありますび、異常ではありません。 

• 運転中 r カチカチ」音びすることびありますび、電磁ポンプの運転音で異常ではありません。 
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使用方法つづき 


■消义 



運転スイッチを再度巧して、 r 切」にする 

• 運転ランプの消巧と同時にずベてのランプび消巧し、 
デジタ) レ表示部の表示び消えます。 

• 運輯スイッチを r 切」にして約己秒後、消火します。 
■送風機はいったん回転び落ちたのち再び運輯します。 



2 消火を確認する 

■ス I ブび;ちえると送風機び停止します。 

•消火時にはを少においび出ますび、異常ではありません。 



•長期間留守にするとさは、必ず電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

•電源プラグは送風機び停止してか5巧いてください。 

•電源プラグをコンセントか5抜いて運転を停止しないでください。 

電装部び過熱し、故障の原因になります。 

•か出するとをは、必ず消义して、運転ランプび消えたことを確認してか5お出かけください。 
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■使用上のを意 


高温部にミち意 

■ストーブの天板、バフラー、ガード、放熱筒、パ'-ナカバ 
-などは高温です。 

やけどに注意してください。 

• 特にお子さまをス I ブに近づけないでください。 


電源プラグは確実に差し込む 

• 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 
• めれた手での抜を差しはしないでください。 

义災や感電の原因になります。 


雷時のま意 

•雷び接近したとさは、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
激しい雷の影響でス I -ーブび故障するおそれびあります。 


シリコン配合製品を使用しない 

•シ U コン配合製品(枝毛用コート剤やヘアート U - トメントなど）はストーブの近くで使用しない 
でください。 

点义ミスや途中消火の原因になります。 


屋内で ヘアースプレー やフ□ンガス、卜 IJ クレンなどを使用している巧、及び刺激臭の強いガス 
などの発生している所では、金属や本体び鐘びたり点火 S スや途中消火の原因になりますので使 
用しないでください。 


•ストーブ周囲は、ふく射熱び強いので熱に弱いちのを置いたり、敷いたりしないでください。 
変色や変形したりすることびあります。 


給気フィルタにごみびたまりますと赤火燃焼になり、換気ランプび点灯し、途中消火のおそれび 
あります。 

日常点検し、週に1回は掃除してください。 


•パーナ部に強い風びあたると消火することびあります。 
風のあたるところでは使用しないでください。 


•使用中、異常なにおいを感じたり、目びしみる場合は、使用を中止し、お買い求めの販売店に早 
急にご相談ください。 


工場など強力なノイズの発生する機械のある所では、ノイズにより、ス I ブび消火したり、故 
障の原因になりますので使用しないでください。 


•ストーブの近くでラジオなどを使用しないでください。 
ラジオに雑音び混入するおそれびあります。 


•ストーブを移動するとさは、タンク内の巧油を抜いてか5移動させてください。 
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タイマーボタンを}甲す 

• タイマーランプび点灯し、デジタル表示部に運転開始までの 
残り時間び表示されます。 

■ストーブび燃焼中の場合は自動的に消火し、ストーブび冷え 
ると停止します。 


タイマー合せボタンを押す 

•初めてタイマー運転をずる場合は、自動的に1己時間にセッ 
卜されています。2回目じ(降は、前回の設定を記憶していま 
すび、停電などで電源びしゃ断された場合は、1已時間に再 
セットされます。 

•時間を設定する場合はタイマー合せボタンの『▲』『▼』のい 
ずれかを巧して希望の時間に合せてください。 

ボタンを巧しつづけると表示び連続して変わります。 

■タイマーの設定時間は最長吕4時間、最短30分単位でセット 
でさます。 

•安全のため、点义後約1時間で自動消义し、「/卜，」の表示の 
点滅でお知5せします。消火せずに運転をつづけたいとをは、 
タイマーボタンを巧してください。 


(例）現在の時刻：午を n 時30分 
点义したい時刻：午前己時 
運転開始までの時間^6時間30分 


■タイマーセツトの解除 



1 運転スイッチを再度巧して、 r 切」にする 

• タイマー時刻前に点火する場合は、再度タイマーボタンを押 
します。 


ごを置 


• タイマー点火をする場合は、周囲に可燃物びあったり、その他危険な状態のないことを確認して 
<ださい。 

•おでかけのとさはタイマー点义をしないでください。予想しない事故び発生するおそれがあります。 


C 運車に) 



回础 



ほ。方法 


つづさ 


■タイマー運転 尽イマー点义 

• おめざめ前の寒い朝などお好みの時刻に運転を開始します。 


運転スイッチを押して、 r 入」にする 

•運起ランプび点巧しまず。 

•燃焼中にセツトする場合、運転スイッチを r 入」にずる必要は 
ありません。 


f 運転巧） 



回 


同 

/HD 

度 

/ 

火 

力 

5 Ai 

な 

度! 

補 

\_ J 




fr 

[L 

1S 

3日分 

J が 
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* を全装置が作動した場合、運転スイッチを r 切」にし、ストーブがをえてか！5下記の処置 
をして < ださい。 


ま全装置のなまえ 

作動の原因 

チェックモード 

処置のち法 

対 震 自動消火装置 
• 地震(震度已程度(上)のとさ 
•強い振動や衝撃を受けたとさ 

,'7 , ごし 庶热 

ス 1 ブの周囲やス 1 ブのかれやゆるみ、 
油漏れなどの異常びないことを確認し、再 
点火操作してください。 

す完全燃焼防止装置 
•換気不良、手入れ不足、その 
他の異常により、バーナ部へ 
の空気の供給び不足したとき 

• 不完全燃焼防止装置が作動す 
る前に、換気ランプが点灯し 
て作動を予告します。 

換気ランプが点なしましたら、 
早めに換気してください。 

、 （点滅） 

給気フィルタの掃除及び部屋の換気をし、 

ス 1 -- ブがをえ てから 、再点火操作してく 
ださい。 

不完全燃焼防止装置は、あくまでを不完全 
燃焼による危険を防止するためのをのであ 
り、使用中は必ず 1 時間に！〜 2 回換気して 
新鮮な空気を補給してください。 

点义を全装置 
点义不良のとを 

;'( 点滅) 

- j 二 j (点滅） 

油タンク内のごみや水混入などの原因を取 
り除いてか 5、 再点火操作してください。 
再びチェックモードび表示される場合に 
は、お買い求めの販売店又は最寄りのサ 
ンポットま店-営業所へご連絡ください。 

燃焼制御装置 
•途中で义び消えたとを 
•炎びルさくなったとを 

/7 '; ( 点滅； 

停電ま全装置 

•停電したとさ 

•電源プラグび抜けたとさ 

G ,5 ( 点滅) 

通電後、ス 1 'ーブび;ちえてか 5 再点义操作 
してください。 
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■ その他の装置 

•作動した場合、自動的に消义します。 

■運起スイッチを r 切」にし、ス I ブび;ちえてか5下記の処置をしてください。 


装置のなまえ 

• 作動の原因 

チェックモード 

処置のち法 

逆义検出装置 

•バーナ温度び異常に上昇した 
とさ 

广^、（点滅） 

ス1-ーブび;ちえるのをまって再点火操作を 
してください。同じ状態を繰り返すとさは、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

油切れ検知装置 

•燃料がなくなったとさ 

j 。鳩ミ威) 

運輯ランプび消え送風機び停止してか5給 
油してください。 


チェックモードに下記のような表示が出たときは、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポッ 
卜支店-営業所へご連結ください。 


(点滅）！ 〔I (点滅）！—!(点嫩 r-i (点滅）！ C | (点滅 ） jy (点滅） コ'こ' （点滅) 


■日常の点が手入れ 

■点検-手入れのときのミち意 

•必ず運転スイッチを r 切」にして、ス I ブの運転を停止し、電源プラグをコンセントよ 
り巧いてか!5行ってください。 


■点検•手入れの必要項目、時期、方法 


時期 

点検.手入れ項目 

方 法 

使 

用 

ご 

と 

油漏れ•油のたまり- 
油のにじみ 

•ス1ブや置台に;'由漏れ、油のたまり、油のにじみびないか点検 
します。 

周囲の可燃物-引义物 

•ストーブの上や周囲に可燃物、引火物がないか点検します。 

ほこ D 

•ス1 — ブ表面、置台及び周囲のほこりを取り除きます。 

週 

に 

1 

回 

似 

上 

給気フィルタ 

•ス1ブ前面の給気フィルタ 
を図のように取りかし、給気 
フィルタに付いたほこりを掃 / レイ^ 

除機などで取り隙をます。 

•給気フィルタは掃除したあと 給気7 

必ず取り付けてください。 隱 

E 

7ィルタ 
吊空気取入口） 
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点検.手入れ項目 
油タンクのろ網 


油タンクのか巧さ 


方 

I 給油前にろ網を点検します。 

ミちれていた5灯油で洗ってください。 


法 



I 油タンクに水び混入していないか点 
検します。 

I 油タンクにを量の水びたまると、水 
検知計び水の混入を表示します。 
水び混入している場合、油タンクの 
給油□か5市販のスポィト又は給油 
ポンプで、本体を給油□側に少し傾 
斜させて、油タンクの底にたまった 
水を巧さ取ってください。 



対震自動消义装置 


油タンク 


電源プラグ 


■キャビネット前面板を持ち水平にゆすって、巧震自動消火装置 
び働を、確実に消火することを確認してください。 

確認するとを、高温部に手などをふれないようま意してください。 


I 2ヶ月に1回は、給ミ由前に油タンク内の巧油をすべて巧を取り点 
検してください。 

巧油にごみや水び混ざっている場合は、されいな巧油で油タンク 
内部をすすいだ後、されいな灯油と入れ曽えてください。 

I 電源プラグにほこりび付着していないか点検します。 


使 

用 

方 


期 

寺 

日 


給油のとさ 


. ヶ月に一回似上1シーズンに2〜3回 


点検.その他 
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■定期点巧 

サンポット強制通気形開放式石油ストーブは使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化 
する部品びありますので、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 ( TEL . C )3-349 日- 2928) で行 
ラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など〕による定期点検を受けてください。 

■定期点検の実施時期 

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。 

ただし、湿度の高いところ、ほこりのをいところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域などでご 
使用の場合は、1シーズン毎の点検び必要となりますのでお買い求めの販売店にご相談ください。 


定期点検 


定期点検は専門の技術ちび、設置状態、安全装置及び運転動作の点検•確認、使用時間により消耗劣 
化しやすい部品の点検などを行います。 

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するちのですか5必ず受けてください。 


お申し込み先 


お客さま^お買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所。 


定期点検費用 


定期点検の費用についてはお買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所にご相談ください。 
定期点検の結果、部品交換及び修理などび必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまにご相 
談申しあげます。 


■定期点検の内容 


定期点検の内容 

項 目 

設置状態の点検-確認 

• 製品の設置-使用状態 • 送油経路部の油漏れ 

ま全装置及び運區動作の点 
検-確認 

•安全装置の働さ •運転動作の点検 

■操作部品や動く部品の働さ 

環境-使用時間により莫化 
しやすい部品の点検-交換 

•点火プラグ-フレーム□ッドの点検 
•バーナ-赤熱筒-放熱筒などの点検 
• 各種パッキン、 □ U ングの点検 
(劣化の状態により交換の場合ちあります。） 

製品の清掃-舊備 

•本体内.燃焼用送風機 

•油タンク、ポンプ、ポンプフィルタ、ろ網 
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I 巧障•異常の見分け方と処置方法 


異常び生じた場合は下表を参照して、お客さまご自身で処置してください。 


\ 現象 

原因 

運 

輯 

フ 

ン 

プ 

び 

点 

'口 

し 

な 

い 

ホ 

い 

炎 

が 

ふ 

さ 

< 

伸 

び 

る 

炎 

が 

m 

び 

に 

お 

い 

が 

ず 

る 

水 

検 

知 

が 

湿 

入 

を 

差 

し 

て 

し、 

る 

デジタル表示部に表示された 
チェックモード(点滅） 

処 置 

参 

照 

ぺ 

1 

ジ 

0 0 

08 

0 3 
3 ：! 
[IS 

10 

3 5 

電源プラグびコンセン 
卜か5巧けているまた 
は、使用中に抜けた 

• 




• 





電源プラグをコンセン 
卜に確実に差し込む 

15 

ストーブび傾いている 






• 




水平な場所に移動する 

15 

油タンクに灯油びない 








♦ 


給油する 

15 

変質'灯油、不純巧油 
を使った 


• 

• 

♦ 



♦ 


• 

油タンクを掃除し、きれ 
いな巧油に入れ曽える 

14 

給気フイルタがつま 
っている 


♦ 





♦ 


• 

掃除する 

23 

換気が不足している 


• 





• 


• 

換気を十分にする 

22 

地震や強い衝撃があ 
った 






• 




ス1ブ周囲、油漏れ 
を点検する 

22 

風のある巧で使巧し 
ている 



• 




♦ 


• 

風のある巧での使用を 
さける 

20 

ほこりがたつ巧で使 
用している 


♦ 





♦ 


• 

周囲を掃除する 

18 


じ(上の方法で点検し、処置してちなお5ないとさは、使用を中止しお買い求めの販売店又は最寄りのサ 
ンポットま店-営業所へご相談ください。 

修理をお申しつけのとをには故障内容をできるだけ詳しく、また表示部に表示されるチェックモードを 
ご連絡ください。 

再点火操作は繰り返し3回じ(上行わないでください。燃料びバーナ内に出て危険です。繰り返しを全装 
置び作動ずるとをは、電源プラグを抜さ、そのままにして直ちにお買い求めの販売店又は最寄りのサン 
ポットま店-営業所へご連絡ください。 


点検•その他 
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部品交換のしかた 


• 経年により消耗、劣化しやすい部品びあります。 

•異常かなと思われました5、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所にお問い合せ 
ください。個人での不完全な修理は危険です。 

• 修理資格ち〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行ラ技術管理講習会修了ち(石油機器技術管理±)など〕 
び修理いたします。 


■消耗、劣化しやすい部品 


項 目 

内 容 

使用時間により交換が 
必要な部品 

点火プラグ-フレーム□ッド-赤熱筒-各種パッキン • 0 U ング-放熱筒 

環境によりち化しやず 
い部品 

制御基板-燃焼用送風機 

不良な油を使用されて 
ち化しやすい部品 

電磁ポンプ-油タンク-バーナ 



巧管(長期聞使用しない場を） 

•長期間使用しないとさ（シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 


1 電源プラグをコンセントか5巧く 

• めれた手で触5ないでください。 
感電のおそれびあります。 


2 ストーブが装、給気フイルタ、天板側面の掃除をする 

に3 . 24ぺージ参照） 



3 油タンクの灯油を全部巧き取る 

■中に水やごみび残ったままにしておさますと、油タンクのさび-巧あきの原因になります。 


4 箱に入れて保管する 

• 保管するときは、湿気やほこり の少なし、 ところに保管してください。 
• 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 
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■仕様 


型式の 巧び 

KLR -1910 N 

KLR -1210 N 

種 類 

回転霧化式、強制通気あ、自然対流お 

点 义ち式 

高電圧放電式 

使用 燃料 

な油 ( JIS 1 号な油） 

燃料消費量 

最大 

18.73 kW (1.82 L / h ) 

12.3 kW (1.20 L / h ) 

最小 

已 .86 kW (日. 57 L / h ) 

4.63 kW (日.4日 L / h ) 

暖房 出力 

最大 

18.73 kW 

1 2.3 kW 

最小 

己.8目 kW 

4.63 kW 

油タンク容量 

18 L 

燃焼継続時間 

最大 

8.2 時間 

12.6 時間 

最小 

26時間 

33時間 

が お 寸 法 

高さ7已 4 mm 幅己1 6 mm 奥行 $542 mm 
(置台を含む） 

高さ7日巳 mm 幅己1 6 mm 奧行さ已 42 mm 
(置台を含む） 

質 量 

23 k 呂 

22 k 目 

電源電圧及び周波数 

100 V 已 0/60 HZ 

定格消費電力（已 0/60 HZ ) 

点乂時 24/29 W 

燃焼時 32/34 W 

最大胤比-夕 - ON 時）8目日/860 W 

点火時 23/2色 W 

燃焼時 23/26 W 

最大 ( i 比-夕 - ON 時） 860/860 W 

電流 ヒューズ 

筒型 30 mm 10 A 1個2日 mm 已 A 1個 

安全装置 

対震自動消义装置、停電安全装置、燃焼制御装置 
不完全燃焼防止装置、点义安全装置 

その他の装置 

を义検出装置、ミ由切れ検知装置 

附属 品 

置台（1)、取扱説明書 （1) 


点検.その他 


28 






























■ァフタ-ヴ-ビス 

B 保証について 


■保証書は、必ず r お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのラえ、 
販売店か5お受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管し 
てください。 

•保証期間は、お買い上げ曰か51年間です。 


■修理を依頼ずるときについて 



「故障.異常の見分けちと処置ち法」に従って点検してください。処置してもなお！5ないとき 
は、使用を中止し、必ず電源プラグを巧いてか!5、お買いおめの販売店又は最害りのヴンポ 
ット支店-営業所へご連絡ください。 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理いたします。 


ご連絡していただきたい内容 

ご住巧 


おなま是 


電話番号 


製品名 

自然対流強制通気形開放式石油ストーブ 

型 名 

KLR -1910 N / KLR -1210 N 

お買い上げ日 

年月日 

故障文は 
異常①巧容 

でさるだけ詳しく（表示部のチェック 
モード数字など)お知5せください。 

訪問ご希望曰 




•保証期間び過ざているときは、販売店にご相談ください。 

修理によって使用でさる場合は、ご希望により有料修理いたします。 

* 修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

•ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店又は最寄りのサンポットま店-営業所へお 
問い合せください。 
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■補修用性能部品について 


• 自然対流強制通気形開放式石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後10年です。 
• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


■修理に出すときの油抜きに関ずる事項 


•修理に出すとき、運搬するときはな油を抜いてください。 


点検.その他 
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MEMO 
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保証書（販売店様控) 


型 名 

KLR -1910 N / KLR -1210 N 

★製造番号 

No . 

保証期間 

1年 


★お買い上げ日 

年月日 

★お客様 

ご住巧 

おち前 

電話 （ ） 



住所-店名 




★版売店 




風 


電話 

( 

) 



★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。 


販売店様へお願い 

(1) 本保証書(販売店様擅)及び次のページの保証書(お客様擅)の★印欄に必ず必要事項をご記入の上、本保証 
書は切り取り線より切り取り保管し、次のページの保証書(お客様擅）は本取扱説明書とともにお客様にお 
渡しください。 

※カーボン紙を差し込んで次のページに複写してください。 

に）本保証書に記載したお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその媛の安全点検活動のため切 
外には使巧しないでください。 


修理メモ 


困サシポ！ J 卜從式を巧 

干02日-0301岩手県花巻市北焉□第2地割1番地2日 
お客様相談窓 □ TEL 0198-37-1177 


入切り取り線 ▽ 































保証書（お客様控) 


型 名 

KLR -1910 N / KLR -1210 N 

★製造番号 

No . 

保証期間 

1年 


★お買い上げ日 

年月日 

★お客様 

ご住巧 

おち前 

電話 （ ） 



住所-店名 




★版売店 




風 


電話 

( 

) 



★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずお確かめください。 


〈無料修理規定> 

1 . 取扱説明書、本体貼付ラペル等のま意書にがった正常な使用が態で故障した場合には、お買い上げの販売 
店が無料修理致します。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に隙して本 
書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場含には、出張に要する 
実費を申し受けます。 

3. 器具はきびしい品質管理のもとに生産しておりますが、使用される場所や条件、又は使用ひん度等で変化 
することは避けられません。従って未然にトラブルを防止し、末ホく安ふしてご使用いただくために、2 
シーズンに1回程度シーズンはじめか保管する前のどちらかに（石油ふろがま、石油給湯機は1〜2年に 

1回程度)、専門技術者による点検整備を依頼されることをおすすめします。点横整備■交換部品の費巧 
はお客様にご負担いただきます。 

4. ご転居の場含は事前にお買い上げの販売店にごホ目談ください。 

己.ご贈笞品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場含には、取扱説明書 
裏面に記載の最寄リの当社ち店-営業所にお問い含せください。 

目.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤 U 及び不当な修理や改造による故障及び損傷 
(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障及び損傷 

(ハ)义災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、給水の供給時事等(石油ふろがま、 
石油給湯機）による故障及び損傷 
(二)指定 W 外の燃料、不純燃料の使用による故障及び損傷 
(ホ)特殊使用(例えば、車両、船舶への搭載等）に使用された場含の故障及び損傷 
(へ)本保証書の提示がない場合 

(卜）本保証書にお買い上げ年月日、お客様ち、販売店をの記入のない場合、或いは字句を書き曾えられた場合 
(チ)条例等に適合しない据付工事が行われたことによる故障及び損傷 

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

8. 本書は再発巧致しませんので、紛失しないよ5に大切に保管してください。 


修理メモ 


※この保証書は本書に明示した期間、を件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書 
によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期限経過傻の修理等についてご不 
明な場含は、お買い上げの販売店または取扱説明書裏面記載の最寄りの当社ち店-営業所にお問いをせくだ 
さい。 

※保証期間経過傻の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覽ください。 
※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点横活動のため 
に記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

困サシポ！ J 卜な巧をな 

干02日-0301岩手県花卷市北湯□第2地割1番地26 
お客様相談窓 □ TEL 日 198-37-1 177 




























困911ポ! Jh なが含巧 


お客様相談窓 □ 〔受付時間：平日午前9時から午後已時まで〕 
00198-37-1177 FAX .0198-37-1 192 


札幌支店 

〒〇日日- 0 C ]42 

ノ 

札幌市東区本町2菜1日 T 目1蚕2日号 

aOl 1-785-1211 

FAX .011-782-8262 

訓路営業所 

干 085-0051 

訓路市光陽町8蚕1号 

00154-22-5821 

FAX .0154-32-2289 

帯広営業所 

干08日 -0023 

帯広市西13条南 11 T 目日番地 

00155-22-1335 

FAX .0155-28-2266 

旭川営業所 

干 078-8237 

巧リ1市豊岡7条日 T 目日ま1日号 

巧日1日日- 34-8 の日 

FAX .0166-39-2 157 

函館営業所 

〒日41。8己1 

函館市本通 4 T 目17蚕2已号 

00138-53-2583 

FAX .0138-33-2 180 

仙台営業所 

〒日 83-0034 

仙台市宮城野区覇町 4 T 目2蚕40号 

0022-236-3444 

FAX .022-238-9416 

郡山営業所 

〒日日 3-02 日日 

郡山市堤 2 T 目已番地 

0024-962-9288 

FAX .024-962-9266 

青森営業所 

干03日-0131 

青森市問屋町 2 T 目] 8ま18号 

巧日 17-738-41 41 

FAX .017-738-5354 

秋田営業所 

干01日-0914 

秋田市保戸野千代田町1曰番17号 

0018 -824-3421 

FAX .018-824-3423 

岩手営業所 

干02日-03日1 

巧巻市北湯□第2地割1番地2巨 

00198 -37-1 138 

FAX .0198-37- 1188 

首都圍営業所 

干3が00日1 

新座市尉に T 目24蚕3号 

巧日48471 -842 日 

FAX .048-470-1141 

信越営業所 

干3引-0031 

長野市大字西尾張部1114番地已 

0026 -252-61 61 

FAX .026-252-6162 

大阪営業所 

〒己日 4-00 日3 

吹田市江の木町18蚕27号 

006-6337-3211 

FAX .06-6337-3212 

冨山営業所〒日3日-82に冨山市掛尾町47日番地4 

サンボットエンジニアリング株式会社 

0076420 -2677 

FAX .076-420-2238 

サービス部 

〒日日日-0(]42 

札幌市東区本町2条1 OT 目1蚕2日号 

0011 -785-1 201 

FAX .011-780-2338 

青森ウ-ビスセンタ- 

〒日3日-0131 

青森市問屋町 2 T 目] 8番18号 

0017-738-4414 

FAX .017-738-441 5 


サンポツトホームぺージ http :// www . sunpot . coJp / 


事業所名-住所*電話番号は変更することがあります。あ6かじめ了承願います。 


愛情点検 


り 


♦長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！ 


ご使用の際、 
こんな症がは 
ありませんか？ 


♦油漏れがある。 

♦排ガスのにおいがしたり、 
目がチカチカする。 

♦運転中異常な音びする。 
♦黒煙を出して燃える。 
♦その他の異常や故障びある。 



このよラな場合、事が防止のため使用をせずス 
イッチを切りコンセントから差し込みプラグを 
抜いて、必ずおホめの販売店または石油機器ほ 
術管理±や点検整備±に、点巧修理をご相談く 
ださい。ご自分での修理は危険な場合がありま 
ずから、絶巧なさらないでくださし)。 


ご購入（据付）年月曰 

年月日 

ご購入店名 


TEL 


4 ジ了な田爾测需巧巧盤盘唯 


お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 


324000已呂30 0 A 
304已 




















